
TRIER, AMPHITHEATER 





k 



Ll(rf3 

TUCK’S POSTKARTE. 

CARTE POSTALE. _____ POSTCARD. 

Trier. Das Amphitheater, wahrscheinlich im 
Anfange des 2. Jahrhunderts erbaut, konnte 30 000 Per - 
sonen im Zuschauerraum fassen. In die 70 m lange und 
49 m breite Arena flihrten zwei dreitorige Eingange, zu 
deren Seiten sich zwei starke Tlirme erhoben. Kon¬ 
stantin der Grofie liefi hier angeblich im Jahre 306 
mehrere Tausend gefangener Franken von wilden Pieren 
zerreifien. 
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